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PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11 -3 -2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


നമ്പർ ഡി2 - 1160 / 2013. 


2014 ഫെബ്രുവരി 12 . 


- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 14- 3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
14 - 3 -2014 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 


പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 3 മാസം. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി നെയ്യാറ്റിൻ കര 
എൻ. എ . പി . ചാനൽ സബ് ഡിവി ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 
അനുയോജ്യരായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് 
നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസ് 
മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രസ്തുത 
ദിവസം അവധിയാകുന്നപക്ഷം അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം 
ഇതേ സമ യ ങ്ങ ളിൽ ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 18/ എഇഇ / CHL /2013- 14 - നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി 
നെയ്യാർ ഡാമിലെ പിക് നിക് ഹാളിന്റെ പുന രു ദ്ധാ രണ 
പണികൾ - 3 ലക്ഷം. 

നിരതദ്രവ്യം - 7, 500. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 600 + വാറ്റ്. 


കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 - ന്റെ മുദ്രപ്രതത്തിൽ ജലസേചന 
വകുപ്പിന് ബാധകമായ പ്രാഥമിക കരാറും അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അ ധി കാ രപ്പെടുത്തി. 
ആവ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിര ത ദ വ്യവും 
( ദേ ശ സാൽകൃത ബാങ്ക്/ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ്) ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ നിരുപാധികം 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ജലസേചന 
വകു പ്പിലെ ദർഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
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ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 3 ഇവയ്ക്ക് 
- 500 + വാറ്റ് @ 5 %, കമനമ്പർ 2 - ന് 400 + വാറ്റ് @ 5 %. 


തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി . ഒ. ( എം . എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / 

കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ്, തീയതി 13 - 11- 1997 നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 3 - 2014, 4 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 3 - 2014, 4 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
12 - 3 - 2014 , 4.30 മണി. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി, 
നെയ്യാറ്റിൻകര. 


( ഒപ്പ്) 
- എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ (എൻ. സി.). 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ “ ഡി 
ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും. 


പ്രവൃത്തിപൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി 30 ദിവസം. 


കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

കൂടാതെ ജി . ഒ. ( പി .) നമ്പർ 84 / 97 / പി. ഡബ്ല ആന്റ് റ്റി . 
നമ്പർ ഡി. ബി.1 - 130 / 2013. 

2014 ഫെബ്രുവരി 21. 

തീയതി 19- 8-1997- ലെ വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമായിരിക്കും. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ , 
ഹൈഡാളജി സബ് ഡിവി ഷൻ, ജല വിജ്ഞാന ഭവൻ, 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, 
ആറാം നില , അമ്പലമുക്ക്, തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന 

ഹൈഡ്രോളജി സബ് ഡിവിഷൻ, 
പവ്യ ത്തികൾക്കുവേണ്ടി പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല വി ഭ വ 

ജലവിജ്ഞാന ഭവൻ, 
വകുപ്പുകളിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 

ആറാം നില , അമ്പലമുക്ക്, 

( ഒപ്പ്) 
അംഗീകൃത കരാറു കാ രിൽ നിന്നും മൽസ ര സ്വഭാ വമുള്ള 

തിരുവനന്തപുരം. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ. 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 12 -3 - 2014 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ 
സർവ്വീസുകൾ വഴി യോ നേരിട്ടോ സമർപ്പി ക്കു ന്ന 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യാലയം ഉത്തരവാദിയായിരി - നമ്പർ എച്ച്. ഡി.1579 / 95. 

2014 ഫെബ്രുവരി 20. 
ക്കു ന്നതല്ല . ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ഇതേ 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
സമയം വരെ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശാമം, കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന 
അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി 

പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ഡയറക്ടറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 

ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതു 

നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
മായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഈ 

ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 5- 3- 2014 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ 

ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ വഴിയോ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

തപാലിൽഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയല്ല. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം - ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം അവധി യായാൽ 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ദർഘാസ് പ്രകാരമുള്ള സമയങ്ങളിൽ 
അടങ്കൽ തുകയും 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിൽ 
07 / ഡി . ഡി ./ 2013 - 14 - എച്ച് . പി . 2 ജല 

പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ അവരുടെകരാർ ലൈസൻസിന്റെ 
വിജ്ഞാനഭവന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ വാഹന 

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ 
പാർക്കിംഗിനുവേണ്ടിയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് 

സംഘങ്ങൾ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ നൽകുന്ന നടപ്പുവർഷത്തെ 
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2 ,70,000 

യോഗ്യതാ പ്രമാണം, കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ കണക്ക്, 

അവർക്കെടുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ സാമ്പത്തികപരിധി, 
2 08 / ഡി . ഡി ./ 2 013 - 14 - എച്ച് . പി . 2 

സൊസൈറ്റികൾക്ക് ബാധകമായ നിബന്ധനകൾ മുതലായവ 
പെരുങ്കടവിള ലാബിന്റെ വാർഷിക 

ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രമാണംബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് 
അറ്റകുറ്റ പണികൾ - 31,000 

ലഭിച്ചത്എന്നിവ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
3 09/ ഡി . ഡി . | 2013 - 14 - എച്ച്. പി . 2 5 ,300 

കൂടാതെ ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ 100 വിലയുള്ള മുദ്ര 
വാമനപുരം ഹൈഡ്രോളജി ക്യാമ്പസിൽ 

പത ത്തിൽ പ്രഥമ കരാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാർഷിക 

ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ അവരുടെ 
അറ്റകുറ്റപണികൾ - 2 ,10,000 

പാൻകാർഡിന്റെ അസ്സൽ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


7 , 000 


800 
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ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


38/2013 - 14 - ശാസ്താംകോട്ട കായലിൽ 
പരമാവധി ജലവിതാനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന 
കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 
| 2 .20 ലക്ഷം 


5 , 500 


2 


39/ 2013- 14 - ശൂരനാട് വടക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 
ആനയടി പാലത്തിന് താഴെ പള്ളിക്കൽ 
ആറിന് കുറുകെ താൽക്കാലിക തടയണ 
നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- 5 ലക്ഷം 


12 , 500 


പുനർ ദർഘാസ് 


- 05 / 2013 - 14 - ആറന്മുള വള്ളംകളി 2013 
പമ്പാനദിയിലെ ഇടതുകരയ്ക്ക് സമീപം 

കൊട്ടാരത്തിൽ കടവു മുതൽ ആറന്മുള 
എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള 
മൺതുരുത്ത് ഭാഗികമായി നീക്കം ചെയ്യലും 
ശാന്തികടവിലെ പടിയുടെ നിർമ്മാണവും 
- 15 ലക്ഷം 


നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും പവ്യത്തിയുടെ പേരു വി വരം രേഖ പ്പെടുത്തി 
മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . തപാൽ 
വകുപ്പുമൂലമുണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ കാര്യാലയം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേ 
ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 മണിക്ക് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കു ന്ന 
ഓ ഫീസറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെടു ത്തിയി രിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ദി വസം അ വ ധി യാ യാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം തുറക്കു 
ന്നതുമായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ 
തുകയും 9/ ഇഇ/ 2013- 14 - എസ്. ഡബ്ല . റ്റി . ഡി . - നെടുമുടി 
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് " ട്രെസ്സ് വർക്ക് നിർമ്മാണം 
- 3.5 ലക്ഷം. 

നിരതദ്രവ്യം - 7,650. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 700 + വാറ്റ്. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരം- " ഡി മുതൽ മുകളിലോട്ട്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽനിന്നും ദർഘാസ് 
തീയതിക്ക് 10 ദിവസം മുമ്പ്മുതൽ 7 - 3 - 2014 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . നിശ്ചിത വില ( മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല ) രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ 
രേഖാമൂലം അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 4 മാസം ആകുന്നു . 
തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ 
സംബ ന്ധിച്ചും പസ്തുത സഹ ക രണ സംഘ ങ്ങ ൾ ക്ക് 
നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചും രജിസ്ട്രാറുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ 
സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ എന്നീ വകുപ്പു 
ക ളിൽ നില വിലുള്ള ചട്ട ങ്ങളും വ്യ വ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


37 ,500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1- ന് 
- 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 
2, 300 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- - 11 - 3 - 2014, 4 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
15 - 3 - 2014, 4 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 -3- 2014, 
4. 30 മണി. 


ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാലാവധി - 4 മാസം. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി- ക്രമനമ്പർ 1- ന് 
ഒരു മാസം, കമ നമ്പർ 2 - ന് 4 മാസം, കമ ന മ്പർ 3 - ന് 
8 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ക്രമ നമ്പർ 1 - നും 2 - നും 
" ഡി യും ഉപരിയും, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് " സി യും ഉപരിയും. 

- ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവായി നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചന വിഭാഗം, 
ആലപ്പുഴ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, - ( ഒപ്പ്) 
കൊല്ലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . 2203/ 96. 


2014 ഫെബ്രുവരി 5. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി.1- 363 / 2012. 

2014 ഫെബ്രുവരി 20. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ആലപ്പുഴ ജല സേചന 
വകുപ്പ് എക്സിക ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് 13 - 3 - 2014 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ നിശ്ചിത 
യോഗ്യ ത യുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാ റു കാർ, 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാലാ ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവർത്തികളുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
പത്യേകം ക വ റിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊ ള്ളു ന്നു . പൂരിപ്പിച്ച് 
ദർ ഘാ സു കൾ തപാൽ/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രം 
14 - 3 - 2014, 4 മണി ക്കു മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള 
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- 12 / എ . ഇ . ഇ ./2013 -14 വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 

വടകര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 
പ്രിവന്റീവ് മെയ്ന്റനൻസ്- 25,150 


650 


ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ 14 - 3 - 2014 , 4 .15 - ന് തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോ ഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. അന്നേ 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി ആയിരിക്കുന്ന 
പക്ഷം അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന തും അന്നേ ദിവസം 
4.15 - ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


- പുനർ ദർഘാസ് 2 


- 


11 


01/ എ . ഇ . ഇ ./ 2013 - 14 - ജലശ്രീ പദ്ധതി 
തിടനാട് പഞ്ചായത്തിൽ ചാണക 
കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം- 1 ലക്ഷം 


2 ,500 


കമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


പുനർ ദർഘാസ് 3 


12 


പദ്ധതി സംരക്ഷണം 


17 / എ . ഇ . ഇ ./ 2013 -14 തിടനാട് പഞ്ചായത്തിൽ 
- വാഴേകോളനിക്ക് സമീപം കൊക്കരിതോട് 
ചാലമറ്റം തോട് ഭാഗത്തിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി 
നിർമ്മാണം - 2 ലക്ഷം 


5 ,000 


03 / എ . ഇ . ഇ ./ 2013 - 14 - ഭരണങ്ങാനം പഞ്ചായ 
ത്തിൽ അരീപറമ്പ് പാലത്തിനടുത്ത് 
അരീപറമ്പുതോടിന്റെ തീരസംരക്ഷണം 
- 3 ലക്ഷം 


7 , 500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 3 ഇവയ്ക്ക് 
- 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 11, 
12 ഇവയ്ക്ക് - 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5, 6, 7, 8, 9, 10 
ഇവയ്ക്ക് 300 + വാറ്റ്. 

| പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 
6 മാസം. 


2 


04/ എ . ഇ . ഇ ./ 2013 - 14 വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
5 -ാം വാർഡിൽ നാറാണത്തു തോടിന്റെ 
തീരസംരക്ഷണം- 2. 50 ലക്ഷം 


6 ,250 


05 / എ . ഇ . ഇ ./2013 - 14 -- വൈക്കംമുനിസിപ്പാലിറ്റി 
3 -ാം വാർഡിൽ മണപ്പറമ്പു സിമന്റ് റോഡ് 

സൈഡിലുള്ള പൊതുകുളത്തിന്റെ ആഴം 
കൂട്ടലും സൈഡ് സം രക്ഷണവും 
2 .80 ലക്ഷം 


7 ,000 


06 / എ . ഇ . ഇ ./ 2013 - 14 -മുളക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ 
1 -ാം വാർഡിൽ മുളക്കുളം സൗത്ത് ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 
കനാലിന്റെ വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം- 
2 ലക്ഷം 

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 


5 ,000 


- 6 . 


07 / എ . ഇ . ഇ ./ 2013 - 14 വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 
മേവെള്ളൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
സ്കീമിന്റെ പ്രിവന്റീവ് മെയിന്റനൻസ് - 
11 ,270 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും 4 - 3- 2014 
മുതൽ 6 - 3- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ 
സ ങ്ങ ളിലും താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
( തിരിച്ചു നൽകാ ത്തത്) രൊക്കം പണമായോ മണി 
ഓർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലംഅപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് ജലസേചന 
വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും 
അവ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാ ത്ത തു മാ കു ന്നു . 
നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. ശരിയായ രീതിയിൽ നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാ 
വികാസ് പ്രതി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പിലെ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 

- പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കരാറുകാർ അവരുടെ 
രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡുകൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ 
കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ജി . ഒ . ( എം . എസ്.) 28474 
എം . ഡി . 25- 10 - 1974 - ലെ രണ്ടാം വകുപ്പിൽ 2 -ാം ഉപവകുപ്പിൽ 
വ്യവ സ്ഥ കൾ പാലി ക്കു ന്ന തു മായ സർട്ടി ഫിക്കറ്റുകളും 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം 100- ന്റെ മുദ്രപത 
ത്തിൽ 20 - 9 - 1999 - ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി . ഒ . 
( എം . എസ്. ) 39 / പി . എൻ. പകാ രമുള്ള പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


300 


6 


350 


250 


8 


08 / എ . ഇ . ഇ ./ 2013-14 -മുളക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ 
മുളക്കുളം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 
പ്രിവന്റീവ് മെയിന്റനൻസ്- 12,860 
09/ എ . ഇ . ഇ ./2013 -14 - കിടങ്ങൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 
കിടങ്ങുർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 
പ്രിവന്റീവ് മെയ്ന്റനൻസ്- 8,830 - 
10 / എ . ഇ . ഇ ./ 2013 -14- - കിടങ്ങുർ പഞ്ചായത്തിൽ 
കിടങ്ങുർ പ്രയാർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷന്റെ 
പ്രിവന്റീവ് മെയിന്റനൻസ്- 16,596 
11/ എ . ഇ . ഇ ./ 2013 - 14 മുളക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ 
മുളക്കുളം സൗത്ത് കുന്നപ്പള്ളിലിറ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പ്രിവന്റീവ് 
മെയ്ന്റ നൻസ്_ 19 , 540 


450 


അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
പാലാ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


500 


11th MARCH 2014] 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8( 2) 

വകുപ്പനുസരിച്ച് ടി പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറു 
നമ്പർ ഡി1- 492 / 98. 

2014 ഫെബ്രുവരി 12. കാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടുക്കി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 

ശതമാനം തുക നിർമ്മാണ ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 

ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തികളുടെ 

കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ 
പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സ ര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 

- ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ളഎല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ക്ഷണിച്ചുകൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ അതാത് ദിവസം 

നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
4 . 30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

( ഒപ്പ്) 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തൽ സ മയം കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു വിഭാഗം, കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി. 

എഞ്ചിനീയർ. 
ന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം 
അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം അതേ 
സമയം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 ( നാല്) 
മാസം വരെയായിരിക്കും. 

നമ്പർ ഡിബി-1/ 97. 

2014 ഫെബ്രുവരി 17. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറ ണാ കുളം ചെറുകിട 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 

ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
നമ്പർ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 

അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സര 
പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 

സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് 

പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . തപാലിൽ 
124 / 2013 - 14 - അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ 

ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകു 
അടിമാലി ക്ലബിനുസമീപം അടിമാലി 

ന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലൂടെയും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന 
എട്ടുമുറി തോടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - 

ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദ ർ ഘാ സു കൾ 
- 14.90 ലക്ഷം 

37 , 250 

18 - 3 - 2014 , 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 
125 / 2013 - 14 - മറ യൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 

3.30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാര 
തലയാർ ഇടതുകര കനാലിൽ ചെയിനേജ് 

പ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറു 
5450 മീറ്ററിനുസമീപം നീർപാലത്തിന്റെ 

കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും 
( കോഴിപ്പന്ന നീർപാലത്തിന്റെ രണ്ടു 

കാര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ 
സ്പാനുകൾ) പുനർനിർമ്മാണം - 

തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന 
- 15 ലക്ഷം 

37 , 500 താണ്. 


2 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ 


126/ 2013 - 14 - മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 
തലയാർ ഇടതുകര കനാലിൽ ചെയിനേജ് 
5450 മീറ്ററിനുസമീപം നീർപാലത്തിന്റെ 
താഴ്ഭാഗത്ത്വെള്ളം തിരിച്ച് വിടുന്നതിനും 
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാറകൾ നീക്കം 
ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ളപണികൾ- 15 ലക്ഷം 37,500 


( 1) 


( 2 ) 


- 63/ 2013 - 14 - കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
യിൽ ആലമ്പാടം തോടിന്റെ സംരക്ഷണ 
വേലകൾ - 10 , 00, 000 


25,000 


2 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 2,300 + വാറ്റ്. 
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി- - 18 - 3-2014 . 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 


64 / 2013 - 14 - കീരമ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ 
വാർഡ് നമ്പർ 11 - ൽപ്പെടുന്ന തടയാലി 
തോടിന്റെ സംരക്ഷണവും നവീകരണ 
പ്രവർത്തന വേലകളും - 10 ,00,000 


25,000 


3 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
ടി തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത 
താകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
( പാഥ മിക ഉട മ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്ക ണം . 
നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 
നിശ്ചിത തുക യ് ക്കൂ ള്ളതും അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏത് 
സമയത്തും മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു 
മായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ 
നിര സിക്കു ന്നതുമാണ്. ടി തുക പണമായോ ചെക്കായോ 
ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രമായോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 1989 - ലെ 


65/ 2013 - 14 - ഇലഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ 
കോഴിമറ്റം പാടശേഖരത്തിന് സമീപം 
കലാനിമറ്റം പാലത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തെ 
വെട്ടിയോടി കലാനിമറ്റം തോടിന്റെ പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ - 
- 10 , 00 , 000 


25,000 


4 


-- 66 / 2 013 - 14 - എം . എ . സ്ട്ര ക്ച്ച ർ 
ചാക്കോത്തുമല എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
പമ്പ് ഹൗസിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും 
സക്ഷൻപിറ്റിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും മറ്റ് 
പ്രവർത്തികളും - 15,00 ,000 


37 ,500 


11th 


MARCH 2014 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


154 


| ( 2) 


പ്രമാണങ്ങൾ താഴെപറയും പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും 

സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ ഇന്ത്യൻ തപാൽ 
5 67 | 2013 - 14 - തിരുവിലാംചുഴി എൽ. ഐ . 

വകുപ്പ് രജി സ് റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന 
സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ - 

ലഭിക്കുന്നതുമാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസ് 
ചെയിനേജ് 700 മീറ്ററിനും 926 മീറ്ററിനും 

മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ പരി ഗ ണി 
ഇടയ്ക്കുള്ള മെയിൻ കനാലിന്റെ പുനർ 

ക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം 
നിർമ്മാണം- - 15 ,00, 000 

- 37 , 500 അ വ ധി യാ യിരു ന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 

അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. തപാലിൽ 
- 4 / 2013 - 14 - പുനർ ദർഘാസ്- പിണ്ടിമന 

വരുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് കരാ റു കാ രൻ ഉത്ത ര വാ ദി 
പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നമ്പർ 9 - ൽ പെടുന്ന 

ആ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് നിശ്ചിത ദിവസം വൈകിട്ട് 
ഇരപ്പുങ്കൽ ക്രോസ്ബാറിന്റെ അറ്റകുറ്റ 

3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
പണികൾ - 3,91, 000 

9 ,800 

അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന ഉദ്യോ ഗ ഘ നോ ഹാജരുള്ള 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 

കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
വരെ 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - നും 5- നും 2,300 + വാറ്റ്, 

ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 800 + വാറ്റ്. 

നമ്പർ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
13 - 3 - 2014 . 

1 15 / ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 

ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

ചെ . 16987 മീറ്റർ മുതൽ 17268 മീറ്റർ വരെ 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ യുള്ള ഇൻലൈറ്റ് ഭാഗത്തെ ട്രാൻസിഷന്റെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 7,41,000 18, 600 
താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങൾ പരസ്പരം | 16 / ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി .|2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 

ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 

ചെ . 22914 മീറ്റർ, ചെ . 24102 മീറ്റർ, ചെ . 16987 
ചെയ്ത്തി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിരതദവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

മീറ്ററുകളിലെ അക്വഡക്ട് ഇൻലൈറ്റ് 
എഞ്ചീനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 

ഭാഗത്ത് പ്ളാറ്റ്ഫോം പണിത് ഗിൽ സ്ഥാപി 
അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറ ത്ത ക്ക വി ധ ത്തിൽ 

ക്കുന്ന പണികൾ - 2,00,000 

5 , 000 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 

3 17 / ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി . 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 

ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ചെ . 16360 മീറ്ററിൽ സൗരോർജ്ജ പ്ളാന്റും 
1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമ 

ഡ പ് ള ക് സ് വാച്ച്മാൻ ഹ ൗ സും 
ഗ്രന്ഥത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 

നിർമ്മാണം- 10, 00,000 

25,000 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ മൊത്തം 
ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 

18/ ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകു വാ ൻ ബാധ്യസ്ഥനാ ണ് . കേരള 

ജലസേചന പദ്ധതിയുടെഅങ്കമാലി ഡിവിഷൻ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും 

ഓഫീസ് കെട്ടിട ത്തി ന്റെ യാഡും 
ദർഘാ സു കളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 

പരിസരവും 2013 - 14 വർഷത്തെ സംരക്ഷണവും 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 

7 , 500 

അറ്റകുറ്റപ്പണിയും - 3,00,000 
ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവു 

ദർ ഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
ന്നതാണ്. 

1,000 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 400 + മൂല്യ 

വർദ്ധിത നികുതി, കമനമ്പർ 3 - ന് 1, 500 + മൂല്യ വർദ്ധിത 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

നികു തി , കമ ന മ്പർ 4 - ന് 600 + മൂല്യ വർദ്ധിത 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

നികുതി. 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
കാക്കനാട്, എറണാകുളം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയ തിയും 

സമയവും 10 - 3- 2014 മുതൽ 12 - 3- 2014, 1 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് രജി സ്റ്റേർഡ് തപാ ലിൽ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

അവസാന തീയതിയും സമയവും 17 - 3- 2014 , 3 മണി. 
നമ്പർ ഡി . ബി . - 53 / 80 / 2 / ഇഇ / ഐ . ഐ . പി ./ 2012 - 13. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 -3- 2014, 
2014 ഫെബ്രുവരി 24. 3 .30 മണി. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഇട മ ല യാർ ജല സേചന 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് - കമനമ്പർ 1- ന് “ സി ക്ലാസ്സ്, 
പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1 അങ്കമാലി എക്സ്സികട്ടീവ് 

ക്രമനമ്പർ 2 - ന് " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മത്സരസ്വഭാവ 

3 - ന് " സി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് " ഡി 
മുള്ള ദർഘാസ് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതി 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1 - നും 
മുദ്രവച്ച കവറിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസ്- 2 - നും 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - നും 4 - നും 12 മാസം. 


ക്ലാസ്സ്. 
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ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവര ങ്ങളും 
ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് 
താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്നും നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യു വാൻ പാടുള്ള ത ല്ല . 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യമായി 
എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിസാൻ 
വികാസ് പത്രം എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ 
വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ 
കാലാവധി അവ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് മാസം 
ആയിരിക്കും. കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ 
നില വിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കുറിപ്പ്. - ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ വാ ങ്ങി യ ശേഷം 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത കരാറുകാർക്കെതിരെ 
നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്. 
( ജി . ഒ. പി . നമ്പർ 154 / 72 / പി . ഡബ്ളിയു . തീയതി, 
തിരുവനന്തപുരം 24 - 7 - 1972 ) 


നിരതദ്രവ്യം - 40,800. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 2, 500 + മൂല്യ വർദ്ധിത 
നികുതി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയ തിയും 
സമയവും 10 - 3- 2014 മുതൽ 12 - 3- 2014, 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് രജിസ്റ്റേർഡായി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 18 - 3 -2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 18 - 3- 2014 , 
3 .30 മണി. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് - എ , ബി . 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 9 മാസം. 

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - പെരിയാർവാലി 
ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2, ആലുവ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി 

( ഒപ്പ്) 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ-1, അങ്കമാലി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No . DB 5291/83 . 

17th February 2014. 
Sealed tender for the execution of the following work 
are invited on behalf of Governor of Kerala by the 
Superintending Engineer, Project Circle , Piravom , from 
financially sound and well experienced registered ‘ A ’ or 
" B class contractors/ firms of Kerala Water Resources/ 
Public Works Department. Tenders should be submitted to 
this office only through Registered Post. If the last date 
happens to be a holiday the next working day will be 
considered as the last date for the submission of tender. 
Those who require tender forms can contact the 
undersigned on payment of cost of tender document. 
Tender forms and other details can be obtained on 
specific days mentioned , from the office of the 
undersigned in office hours . Tender form should not be 
exchanged to other tenderers . Preliminary Agreement in 
Stamp Paper worth 100 duly filled and signed should be 
enclosed along with the tender form while submitting the 
same. All tender conditions prevailing in the Public Works / 
Irrigation Department will be binding to this tender. 

Tender No . and Name of Work with Estimated 
Amount - 18/ SEPCP / 2013 -14 - PVIP _ Construction of Bund 
Road from ch . 6 . 50 km to 7 .15 km of HLC - 16 .32 lakh . 

E . M. D . - 40, 800 . 
Cost of tender form - 2,500 + VAT . 

Date and time of sale of tender form — 10 -3 -2014 to 
12 - 3- 2014 up to 1 p . m . - 

Date and time of receipt of tender - 18 - 3 - 2014 
upto 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 18 - 3 - 2014 at 
3. 30 p . m . 

Class of contractor - A / B . 
Time of completion — 9 Months. 

Division to which work is related — PVIP Division 
No. 2 , Aluva . 


നമ്പർ ഡി. ബി . - 5291/ 83 . 

2014 ഫെബ്രുവരി 17 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പിറവം പ്രോജക്റ്റ് സർക്കിൾ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 
മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സ് കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് 
ജല വി ഭവ വകു പ്പിലെ അംഗീ ക്യത “ എ / ബി ക്ലാസ് 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 
കവറിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
കൊറി യർ സർവ്വീസ്മുഖേന അ യ യ്ക്കുന്ന ദർഘാസ് 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത 
ദിവസം അവധി ആയിരു ന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
ദർ ഘാസ് നിശ്ചിത ദിവസം വൈകിട്ട് 3 .30 മണിക്ക് 
സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യ റോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര 
പ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും 
ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ താഴെ ഒപ്പ് വച്ചി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത ത്തിൽ ( പാഥ മിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്തി രി ക്കണം. കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല വി ഭ വ 
വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ളമറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 18/ എസ്. ഇ . പി . സി . പി / 2013 - 14 - പെരിയാർവാലി 
ജലസേചന പദ്ധതി - ഹൈ ലവൽ കനാലിൽ ചെയിനേജ് 
6 . 50 കി . മീ . മുതൽ 7. 15 കി . മീ . വരെ ബണ്ട് റോഡ് 
നിർമ്മാണം - 16. 32 ലക്ഷം. 


, 000 . 


Office of the Superintending 
Engineer, Project Circle, 
Piravom. 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 
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ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 3-2014, 
3. 30 മണി. 


പ്രവൃ ത്തി യു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട ഡിവിഷൻ – മെനർ 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി2 - ജനറൽ/ 2004 / Vol . II . 2014 ഫെബ്രുവരി 21. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പ്രവൃ ത്തി യുടെ പേരെഴുതി മുദ്ര വച്ച മത്സ ര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി 
മാത്രം ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ത പാ ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാല താമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തര വാദിയാകുന്നതല്ല. 
ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസം 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റു 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . ഏതെങ്കിലും 
കാര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി യാ യിരുന്നാൽ 
അ തിനടുത്തുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാ സു കൾ 
പരി ഗ ണിക്കുന്നതാ ണ് . ദർഘാ സിന്റെ കാലാവധി അത് 
സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും. 


കരാറുകാരന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത - ക്രമനമ്പർ 1, 5 
- ഇവയ്ക്ക് " സി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ സി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
" ഡി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി- കമനമ്പർ 1 - ന് 
4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 , 3, 4 ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 
5 - ന് 6 മാസം. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 


1 27 / ഇ . ഇ ./ എം . ഐ . തൃശ്ശൂർ/2013- 14 - 2013- 14 

വർഷത്തെ ചാത്തൻകുളം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 
- 8 , 00 , 000 

20 ,000 
28 / ഇ . ഇ . | എം . എ . / ത്യ ശ്ശൂ ർ / 2 013 - 14 
പൂലാനി ലിറ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 
പുതുക്കി പണിത പമ്പ് ഹൗസിലെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 5,00, 000 

12 , 500 
3 29 / ഇ . ഇ . / എം . എ ./ ത്യ ശ്ശൂ ർ / 2 013 - 14 

കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്പാളൂർ ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ മെയിൻ കനാലിലെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 4,00,000 

10, 000 


-- ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം 
കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ 
രേഖപ്പെടുത്തിയ പാഥ മിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം തൃശ്ശൂർ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 
നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും 
മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം ദർഘാസ് വാങ്ങിയ രശീതിയും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി യഥാക്രമം പൂരിപ്പിച്ച് അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആ വ ശ്യ മായ നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യ് ക്കാ ത്ത തു മാ യ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുത്താണ്. 
-- 1991 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചെലവിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 


4 


30 / ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2013 - 14 - 2013 - 14 
വർഷത്തെ പഴയന്നൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
സ്കീമിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണികൾ - 
- 4 , 00, 000 


കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജല സേ ചന വകു പ്പിലെ 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


10, 000 


- 31/ ഇ . ഇ . | എം . എ . | ത്യ ശ്ശൂ ർ / 2 013 - 14 

പയോർട്ടി വർക്ക്സ് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
2012- 13 - ആളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 
20 - ലെ വലിയകുളം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 14,50, 000 36,250 


ജി. ഒ. ( എംഎസ്.) നമ്പർ 135/ 97/ കോ .ഓപ്പ. തീയതി 
13 - 11 - 1997 -ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ 
ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. എം . പി . എൽ. എ . ഡി. 
പണികൾക്ക് ടെണ്ടർ എക്സസ്അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
1, 500 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് 1,000 + 5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 3- നും , 4- നും 800 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 
- 2 ,200 + 5 % വാറ്റ്, 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
സമയവും 11 - 3 - 2014, 1 മണി. 


കരാ റു കാർ പിൻ കോഡ് നമ്പർ ഉൾ പ്പെ ടെയുള്ള 
അഡ്രസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
തൃശ്ശൂർ- 20. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ സ്വീക രിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 17 -3 - 2014 , 3 മണി. 


( ഒപ്പ്) 


11th 


MARCH 2014] 
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പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് 

-- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ് പ്രത എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
നമ്പർ ഡി5 - 1113 / 2006. 

| 2014 ഫെബ്രുവരി 18. 

എഞ്ചി നീ യ റുടെ പേരിൽ പണ യ പ്പെടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിത്യശ്ശൂർ ഹൈഡാളജി ഇന്ദിരാവികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 

-- കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 
പ്രവൃത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാ റു കാ രിൽ 

8/ 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കേരള 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 

പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 

സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസുകൾ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് വഴി രജിസ്റ്റേർഡായോ 

ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
സ് പീഡ് പോസ്റ്റായോ മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . 
ത പാ ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മാസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് - ജി . ഒ . ( എംഎസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ .ഓപ്പ. തീയതി 
ഉത്ത ര വാ ദി യാകുന്ന ത ല്ല . ദർ ഘാ സു കൾ 18 - 3 - 2014 13 - 11 - 1997 - 

ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 

- മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . ഏതെ ങ്കിലും 

3 വർഷത്തെ പണി പൂർത്തി യാ ക്കി യ തിന്റെ രേഖ കൾ 
കാര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അ വ ധി യാ യിരുന്നാൽ 

ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. 
അതിനടുത്തുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാ സു കൾ 

യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും അ ഡ്വാൻ സ് പേമെന്റ് 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

നൽകുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 7 / ഇ . ഇ ./ ഹൈഡ്രോളജി/2013 - 14 - മോഡേണൈസേഷൻ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം 
എച്ച്. ഐ . എസ്.- കോഴിക്കോട് ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷന്റെ 

ഹൈഡാളജി ഡിവിഷൻ, 
കീഴിൽ കുറ്റ്യാടി നദിയിൽ തുറശ്ശേരിക്കടവ് പാലത്തിനുസമീപം തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
പുതിയ റിവർ ഗേജ് സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം- 4,69, 172. 
നിരതദ്രവ്യം - 11,750. 

ദർഘാസ്/ ലേല പരസ്യം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 900 + വാറ്റ്. 

നമ്പർ 2 - എ . ഇ . ഇ ./ 2013 - 14. 

2014 ഫെബ്രുവരി 13 . 
ദർഘാസുകൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതലപ്പിള്ളി ഇറിഗേഷൻ സബ് 
10 -3 - 2014, 11-3 - 2014 ആന്റ് 12 - 3 -2014 പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ. ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വാഴാനി 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

ഡാമിന്റെ മുഖ്യ കവാടത്തിന് പരിസരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 
സമയവും 18 - 3 - 2014 , 3 മണി. 

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ 1- 4- 2014 മുതൽ 31- 3- 2015 

വരെയുള്ള 12 മാസക്കാലത്തേക്ക് കാന്റീൻ നടത്തുന്നതിന് 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും കാന്റീൻ നടത്തി പരിചയ മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
18 - 3 - 2014 , 3.30 മണി. 

കവറു ക ളിൽ ദർഘാ സ് ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . കവർ 
പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ഹെഡോളജി 

തല പ്പിള്ളി ഇറി ഗേ ഷൻ സബ് ഡിവി ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അഡസ്സ്ചെയ്യേണ്ടതും 

മുകളിൽ വാഴാനി ഡാം പരിസരത്ത് കാന്റീൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള 
കരാറുകാരന്റെക്ലാസ് - " ഡി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും. 

അപേക്ഷ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 3 മാസം. 

- ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 1000 നിരതദ്രവ്യമായി സർക്കാർ 
കേരള ജലസേചന/ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ " ഡി 

- ഖജ നാ വിലോ ഏതെങ്കിലും അംഗീ ക ത ബാങ്കിലോ 
ക്ലാസ്സോ അതിനു മുകളിലോ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ 

അടച്ചതിന്റെ രസീതും കാന്റീൻ/ ഹോട്ടൽ നടത്തി പരിചയ 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാവുകയുള്ളു. ദർഘാസ് 

മുള്ളതായ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
സംബ ന്ധ മായ വി വ ര ങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പ് വച്ചി രി ക്കു ന്ന 

നിർദ്ദിഷ്ട ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ തല പ്പിള്ളി 
ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും 2014 മാർച്ച് 
ദിന ങ്ങ ളിലും അറിയാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രമാണം - 18 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തന 
വാങ്ങിക്കുവാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിലയായ 300 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത വിൽപ്പന നികുതിയും രൊക്കം പണമായി അടച്ച് എഴുതി 
താകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
( പാഥ മിക ഉട മ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തീയതി 19 - 3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെയാണ്. കൂടുതൽ 
നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ വി വ ര ങ്ങ ൾ തല പ്പിള്ളി ഇറി ഗേ ഷൻ അ സി സ്റ്റന്റ് 
നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സങ്ങ ളിലും ഓഫീസ് സമ യത്ത് 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ അന്വേഷിച്ചറിയാ വു ന്ന താണ്. അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു വാഴാനി ഇറിഗേഷൻ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ വെച്ച് പരസ്യ 
ന്നതാ ണ് . 

ലേലവും നടത്തുന്നതാണ്. ലേലത്തിനുശേഷം ദർഘാസുകൾ 


11th MARCH 2014] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


158 


( 2 ) 


( 3 ) 


3 36/2013 - 14 - ചേരാമംഗലം സ്കീം 2013 - 14 

16 - എ ശാഖ കനാലിന്റെ 1/ 500 കി. മീ.- നും 
1/700 കി . മീ - നും ഇടയിലുള്ള ബലഹീനതയുള്ള 
ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ 
S 7 ,43,347 

| 18 , 600 


തുറക്കുന്നതും ലേലം/ ദർഘാസ് ഏതാണോ കൂടുതൽ ആ 
തുകയ്ക്ക് ലേലം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. 
നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനും 
കാരണം കാണിക്കാതെ മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നതിനും ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന് 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ദർഘാസ്/ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ 
വ്യക്തി കാന്റീൻ മാസ വാടകയും വെള്ളത്തിന്റെ ചാർജ്ജും 
ഒഴിച്ചുള്ള സംഖ്യയും 3 മാസത്തെ വാടകയും വെള്ളത്തിന്റെ 
ചാർജ്ജും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ്ജ്ഇനത്തിൽ 5,000- ലേലം 
കഴിയുന്നതോടെ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധമായി 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ ലേല ത്തിന് 
ബാധകമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിശ്ചയിച്ച ദിവസം 
അവധി ആയാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തിദിനത്തിൽ അതേ 
സമയം മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ്. 


19 , 800 


അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
തലപ്പിള്ളി, വടക്കാഞ്ചേരി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


4 37 / 2 013 - 14 - ടി - പ ധാ ന ക നാ ലിന്റെ 

1/750 കി . മീ.- നും 1/950 കി . മീ - നും ഇടയിലുള്ള 
ബലഹീനതയുള്ള ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര 

സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 7 , 90, 833 
5 38/ 2 013 - 14 - ടി - പധാ ന ക നാ ലിന്റെ 

4 / 000 കി. മീ.- നും 4 / 200 കി. മീ - നും ഇടയിലുള്ള 
ബലഹീനതയുള്ള ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര 

സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 7,47,897 - 18 ,700 
6 39 / 2 013 - 14 - ടി -- പധാ ന ക നാ ലിന്റ 

2 /200 കി. മീ.- നും 2 / 400 കി. മീ - നും ഇടയിലുള്ള 
ബലഹീനതയുള്ള ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 7,97,563 

19 , 950 
7 40/ 2 013 - 14 - ടി - പധാ ന ക നാ ലിന്റെ 

3 /100 കി. മീ .- നും 3/ 300 കി. മീ - നും ഇടയിലുള്ള 
ബലഹീനതയുള്ള ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 7,91,453 
പ്രവൃത്തികൾ- 7 , 91,453 

19 , 800 
8 41/ 2 013 - 14 - ടി - പ ധാ ന ക നാ ലി ന്റെ 

2 /400 കി. മീ.- നും 2 / 500 കി. മീ - നും ഇടയിലുള്ള 
ബലഹീനതയുള്ള ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 5,94,061 

14, 900 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി4 / ടി എൻ/ 2013 - 14 (4 ). 2014 ഫെബ്രുവരി 14. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാല ക്കാട് മല മ്പുഴ 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 
കാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്ര വച്ച മത്സ രസ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ തപാലിൽ 
രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മാസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തര വാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന 
തീയതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 3- ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോഅദ്ദേഹം അധികാ 
ര പ്പെ ടു ത്തു ന്ന മറ്റു ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ തൽ സ മ യം 
ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസ് 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത 
ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം ആയിരിക്കും. 


9 42/ 2 0 13 - 14 - ടി - പധാ ന ക നാ ലിന്റ 

1/ 600 കി . മീ.- നും 1/750 കി. മീ - നും ഇടയിലുള്ള 
ബലഹീനതയുള്ള ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 3,46,205 


8 , 700 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2,000 
+ വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2, 100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 മുതൽ 
7 വരെ 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 8- ന് 1,200 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 9- ന് - 700 + വാറ്റ്. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 3- 2014 - ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ. 


നിരതദ്രവ്യം 


- (1) 


(2 ) 


| ( 3) 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 18 -3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 3 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


1 34/ 2013 - 14 - മംഗലം പാജക്ട് - 2013 - 14 

ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ 13 / 570 കി . മീ.- നും 
13 / 725 കി . മീ .- നും ഇടയിലുള്ള കേടുപാട് 
സംഭവിച്ച അരിക് ഭിത്തിയുടെ പുനർനിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 12,93,707 

32 ,350 
35/2013- 14 - ടി - - വലതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ 
18 / 400 കി . മീ.- നും 19 /000 കി . മീ .- നും ഇടയിലുള്ള 
ഭാഗത്തെ ചോർച്ച നിവാരണ പ്രവൃത്തികളും 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും - 13 ,46,004 33,700 


- കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ 
" സി യും അതി നു മുകളിലും, മറ്റു ള്ള വയ്ക്ക് " ഡി യും 
അതിനു മുകളിലും. 

- പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 2 
ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 മുതൽ 8 വരെ 4 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 3 മാസം. 
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കമ 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും 

കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല സേ ചന വകു പ്പില 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ദർഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള മറ്റെല്ലാ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും ബാധ ക മാ യി രി ക്കും . ഓരോ 
പാടില്ലാത്തതാകു ന്നു . ദർഘാസു ക ളോടൊപ്പം - 100 - ന്റെ പ്രവർത്തിക്കും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 
(നൂറ് രൂപയുടെ) മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് - 100 - ൽ കുറയാത്ത മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിര തദവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരസി 
എഞ്ചീനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും - ക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തുംമാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാര 
പ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തി 

ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതി 
ട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി നിയ മ ത്തിലെ ( 2 ) വകുപ്പ് 

നമ്പർ 

- അടങ്കൽ തുകയും 
അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ 

(2 ) 
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ 1 54 / 2013 - 14 - സി . പി . പി . - സബ് ഡിവിഷൻ 
ബാധ്യസ്ഥനാ ണ് . കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല സേചന 

ഓഫീസുകളുടെയും മറ്റ് ഓഫീസുകളുടെയും 
വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- 4,00,000 - 10 , 000 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

- 2 55/ 2013 - 14 - സി . പി. പി.- ഡിവിഷൻ കോളനിയിലെ 

ഡി1, ഡി2, ഡി5, ഡി8 എന്നീ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 5,80,000 

| 14,500 
ജലസേചന വിഭാഗം, 
മലമ്പുഴ. 

- 3 56 / 2013 -14 -- സി . പി . പി.- ഡിവിഷൻ കോളനിയിലെ 

- ( ഒപ്പ്) 
( ഫോൺ: 0491- 2815111) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 

11, 12 എന്നീക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 7 ,50 ,000 

18 ,750 
4 57/ 2013 - 14 - സി . പി. പി.- ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന്റെ 

വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- 3,00,000 | 7 , 500 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

5 58/ 2013 - 14 -- സി. പി. പി. - ടി. എം. എസ് . 
നമ്പർ ഡി3/ 2167 / 14. 

2014 ഫെബ്രുവരി 18 . 

തെമ്പാറമടക്ക് മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

5 /550 കിലോമീറ്ററിനും 5/ 650 കിലോമീറ്ററിനും 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജല സേചന 

ഇടയിലുള്ള കനാൽബണ്ടിന്റെ അടിയന്തിര 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 

നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ - 2,50,000 

6,250 
പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി 2014 മാർച്ച് 19 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 

6 59/ 2013 - 14 -- സി. പി . പി . ടി. എം . എസ് . 
1 മണിവരെ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

പനയൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ കയ്പക്കോട് 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരി 

ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിൽ ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കലും 
യുടെഓഫീസിൽ അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ക് 2 മണിക്ക് 

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും - 3,00, 000 7,500 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 

60 / 2013 - 14 -- സി. പി . പി . - ടി . എം . എസ് . 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ജല വി ത ര ണ ത്തിനിടയിലും മഴക്കാലത്തും 

കനാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം 
ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിശദാംശ ങ്ങളും 

ചെയ്യാനും ചണ്ടിവാരാനും തൊഴിലാളികളെ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യ റുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 

നിയമിക്കൽ- 2, 00,000 

5 , 000 
2014 മാർച്ച് 13 -ാം തിയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഓഫീസ് 
സമയങ്ങളിൽ രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

8 61/ 2013- 14 - ജി. പി .എസ് . I - ആർ. ബി. സി. മെയിൻ 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലസേചന വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 14 /400 കിലോമീറ്ററിനും 
കരാറുകാർക്കു മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളു. കരാറുകാരൻ 

15/ 000 കിലോമീറ്ററിനും ഇട യിലുള്ള 
“ ഡി ക്ലാസും അതിന് മുകളിലുമുള്ളവരായിരിക്കണം. ദർഘാസ് 

ചെളിവാരൽ - 75,000 

1,875 
പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . 9 62/ 2013 -14 - ജി . പി .എസ്. II - ചുള്ളിയാർ ഡാം , 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്യാമ്പ് ഏരിയ എന്നിവയുടെ വാർഷിക 
കെട്ടിവെച്ച് രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 3,00,000 

7 ,500 
പേരിൽ ചാർത്തേണ്ടതാകുന്നു . അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 

10 63 | 2013 - 14 - മൂല ത്തറ വല തു കര കനാൽ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില 

കോരയാർ മുതൽ വരട്ടയാർ വരെ നീട്ടുന്നതിനുള്ള 
അടച്ചാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കികൊടുക്കുന്നതല്ല. 

( ചെയിനേജ് 15957 മീറ്റർ മുതൽ22097 മീറ്റർ വരെ) 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു 

സർവ്വേയും അതിർത്തികല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കലും 
ക യു ള്ളൂ . കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖേന അ യ ത ന്ന 

- 3 ,70 ,000 

9,250 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുകൾ 

11 6 4 / 2 013 - 14 - കു ന്ന ബി ടാ രി ഏ രി യു ടെ 
മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനു 

സം ഭ ര ണ ശേഷി വർദ്ധി പ്പി ക്കു ന്ന തിനുള്ള 
യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല. 1 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവേ 
- 2 , 20 , 000 

5 , 500 
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160 


(2 ) 


- (2 ) 


12 6 5 / 2 013 - 14 - വെങ്ക ല ക്കയം ഏ രി യു ട 

സം ഭ ര ണ ശേഷി വർ ദ്ധി പ്പി ക്കു ന്ന തിനുള്ള 
ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവ്വേ 
4, 60 ,000 

11,500 
13 6 6/ 2 013 - 14 - ഡാം സേഫ്റ്റി- വാളയാർ ഡാമിൽ 

സ്പിൽവേ ചാനലിന്റെ പുഴയുടെ അരികിലെ 
സം രക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ - 12 , 33 ,900 30 ,850 


7 ,500 


ദർ ഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1, 10 
ഇവയ്ക്ക് 840 , കമനമ്പർ 2 - ന് - 1,260 , കമനമ്പർ 3 - ന് 
1,575, ക്രമനമ്പർ 4, 6, 9 ഇവയ്ക്ക് - 630 , ക്രമനമ്പർ 5, 11 
ഇവയ്ക്ക് 525, ക്രമനമ്പർ 7, 8 ഇവയ്ക്ക് 420, ക്രമനമ്പർ 
12 - ന് 1,050 , ക്രമനമ്പർ 13 - ന് 1,995 . 


6 ,250 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 13 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 3 മാസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 2 മാസം. 


1,250 


5 11 / 2013 - 14 - പി . പി . 2013 - 14 - പോത്തുണ്ടി 

ക്യാമ്പ് ഏരിയ യിലുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ 
കളുടെയും മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 3,00,000 
- 12/ 2013 - 14 - പി. പി. 2013 - 14 - പോത്തുണ്ടി 
ഉദ്യാ ന ത്തില പ തി മ ക ളു ടെ യും 
ചുറ്റുമതിലിന്റെയും കേടുപാടുകൾ തീർക്കലും, 
പെയിന്റിങ്ങും, നടപ്പാതയുടെപുനരുദ്ധാരണ 
പ വ ർ ത്തി ക ളു ം ഉ ദ്യാ ന ത്തി ന ക ത്ത് 
മോടിപിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളും 
- 2 , 50 , 000 
13 /2013 - 14 - പി . പി . 2013 - 14 - പോത്തുണ്ടി 
ഉദ്യാനത്തിലെ ചെടികൾക്ക് വളങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യലും, വള മിടൽ പ്രവർത്തിയും 

- 50 , 000 
8 14 / 2013 - 14 - പി . പി . 2013 - 14 - നെന്മാറ ക്യാമ്പ് 
ഏരിയയിലുള്ള ആഫീസിന്റെ യും , മറ്റു 

കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 3, 00 ,000 
- 15 / 2013 - 14 - പി . പി . 2013 - 14 - വലതു പ്രധാന 
കനാലിന്റെ 7/ 500 കി . മീ . മുതൽ 7 /700 കി. മീ . 
വരെ അടിയന്തിരമായി വെള്ളത്തിന്റെ ചോർച്ച 
തടയുന്ന പ്രവർത്തികൾ - 3,00, 000 
16/ 2013 - 14 - പി. പി . 2013 - 14 - ജലവിതരണത്തി 

നോട നു ബ ന്ധിച്ച് തെക്കേ ത്തറ ബാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ 4/ 000 കി . മീ .- നും 4/ 200 കി. മീ.- നും 
ഇടയിലുള്ള സെഫണിന്റെ അടിയന്തിര 
ചോർച്ച നടത്തുന്ന പ്രവർത്തികളും അറ്റകുറ്റ 
പണികളും - 2,00,000 
17/ 2013 - 14 - പി . പി . 2013 - 14 - ജലവിതരണത്തി 

നോട നു ബ ന്ധിച്ച് അയിലൂർ ബാ ബ് 
കനാലിന്റെ 6/ 800 കി . മീറ്ററിലെ അക്വിഡക്ടിന്റെ 
മുകൾ ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര നവീകരണ 
പ്രവർത്തികളും ഇടതു കനാൽബണ്ട് റോഡിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- 1,78,000 


7 ,500 


ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജലസേചന വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

(ഒപ്പ്) 
കാര്യാലയം, ചിറ്റൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1,500 


5 , 000 


നമ്പർ ഡി1 / ടെണ്ടർ/ 2013- 14(2 ). 

2014 ഫെബ്രുവരി 21. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജല വിഭവ വകുപ്പ് 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, ഇറിഗേഷൻ 
സബ് ഡിവി ഷ ൻ , നെന്മാറ താഴെ കൊടു ത്തി രി ക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള സർക്കാർ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് നമ്പർ, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക, നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില , പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി എന്നിവ 
ക്രമമായി ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു . 


11 


4 , 450 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 10 , 11 
ഇവയ്ക്ക് 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 5, 8 , 9 ഇവയ്ക്ക് 
- 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 
300 + വാറ്റ്. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


കരാറു കാ രുടെ യോഗ്യത - “ ഡി ക്ലാസ്സും അതിനു 
മുകളിലും. 


| ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

- പേരും അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) ( 2) 

( 3 ) 
1 7 / 2013 - 14 - പി . പി. 2013 - 14 - സ്പിൽവെ 

ഷട്ടറുകളുടെയും ഹെഡ് സൂയിസ് ഷട്ടറിന്റെയും 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- 2,00,000 5, 000 
- 8/ 2013 - 14 - പി . പി . 2013 - 14 - പോത്തുണ്ടി 

ഡാമിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിനും, ട്രാൻസ്ഫോർമർ 
റൂമിനുമുള്ള സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ 
- 2 , 00 , 000 

5 , 000 
- 9 / 2013 - 14 - പി . പി . 2013 - 14 - പോത്തുണ്ടി 
ഡാമിലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറിയുടെയും 

ഡ യി നി ന്റെ യും പു ന രു ദ്ധാ ര ണം 
2 ,00 ,000 

5 ,000 
- 4 10/ 2013 - 14 - പി . പി . 2013 - 14 - പോത്തുണ്ടി 

ക്യാമ്പ് ഏരിയ യിലുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ 
ബംഗ്ലാ വി ന്റെയും ഡോർമിറ്ററി യു ടെയും 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 3,00 ,000 

7,500 


3 


9 / 20 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 11 - 3- 2014- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
നിശ്ചിത പണ മ ടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടച്ച തുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതും പരസ്പരം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം നെന്മാറ ഇറിഗേഷൻ സബ്ബ് 
ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ അടച്ച് ( അ ദ്ദേ ഹ ത്തിനു ഏതൊരു സമയത്തും 
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161 


- 1 


- ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ - പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

38 / 2 013 - 14 - പദ്ധതി പരി പാ ല നം - മങ്കട 
പഞ്ചാ യ ത്തിലെ വഴിക്കടവ്- ഇ ല്ലി ക്കൽ 
ചിറയുടെ പുനരുദ്ധാരണം - 14,97,446 

37,450 
39 /2013 - 14 - പദ്ധതി പരിപാലനം-ഊർങ്ങാട്ടിരി 
പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടുമുക്കത്ത് തോട്ടുമുക്കം 
വി . സി . ബി . കം ബിഡ്ജിന് സ്റ്റീൽ ഷട്ടർ 
സ്ഥാപിക്കൽ - 5,00,000 

12 ,500 


2 


3 


മാറ്റത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയത്) പ്രവർത്തിയുടെ 
പേര് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആ വ ശ്യ മായ നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യ് ക്കാ ത്ത തു മായ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 18 - 3 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ ഈ ആഫീസിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലായോ/ 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റായോ സ്വീക രിക്കു ന്ന താ ണ് . നേരിട്ടോ, 
കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖേനയോ ഉള്ള ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ത പാൽ തക രാ റു മൂലമോ മറ്റോ 
കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല . 
നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 18 - 3 - 2014 - ന് 
3.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ, 
അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയാവു 
കയാണെങ്കിൽ ദർഘാസുകൾ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയത്ത് ദർഘാസ് നടപടികൾ കൈകൊള്ളുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ, റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള 
അധികാരം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
- കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും നിയ മ ങ്ങളും ഈ 
ദർ ഘാ സിനും ബാധ ക മാ യി രി ക്കും . ദർഘാ സു കൾ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമായിരിക്കും. 


17 , 150 


40 / 2013 -14 - എം . ഐ . ക്ലാസ് 2 -റിപ്പയർ- തിരുവാലി 
പ ഞ്ചാ യ ത്തി ചെല കാ ര വ ത്താ ടി ന് 
കുറു കെ യുള്ള കൊരവത്തോട് വി . സി . 
ബി.-യുടെ റിപ്പയറിംഗ് പ്രവൃത്തി- 6, 84,091 
41/ 2013 - 14 - പദ്ധതി പരിപാലനം-മൂന്നിയൂർ 
( ഗാ മ പ ഞ്ചാ യ ത്തി ല മു ള്ള ൻ ക ഴി 
പമ്പ് ഹൗസ്പുനർ നിർമ്മാണം - 14, 54,854 36,400 


4 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, -- എഞ്ചിനീയർ. 
നെന്മാറ , 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി4 / ടി.എൻ 11 / 2013 - 14. 

2014 ഫെബ്രുവരി 18 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മല പ്പുറം ചെറു കിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരും നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 12 - 3 - 2014, 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 3 . 30 മണിക്ക് തൽ സ മയം ഹാജ രു ള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. പ്രസ്തുത ദിവസം 
സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് 
പിന്നീടുള്ളദിവസം ടി സമയത്ത് ദർഘാസുകൾതുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ 
വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസ് വഴി 
അ യ യ് ക്കു ന്നതോ നേരിട്ട് നൽകു ന്നതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ 
മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു വിധ 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അത് സ്വീക രിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് മാസം വരെ 
ആയിരിക്കും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
- 2,300 + വാറ്റ് 5 %, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,000 + വാറ്റ് 5 %, 
കമനമ്പർ 3 - ന് 1, 400 + വാറ്റ് 5 %, കമനമ്പർ 4 - ന് 
2,200 + വാറ്റ് 5 %. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന തീയ തിയും 
സമ യവും - താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓ ഫീസിൽ നിന്നും 
4 - 3 - 2014 മുതൽ 6 - 3- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " സി യും അതിന് മുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി---6 മാസം. 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 
സമയത്തിനു മുമ്പായി ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായി അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
പമാണത്തിന്റെ ഏക ദേശ വില യ ാ ണ് മുകളിൽ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ 
വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസിൽ 
പങ്കെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ ( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് 
സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അ വരുടെ രജി സ് ട്രേ ഷൻ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ സഹിതം നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ട 
താ ണ്. ലേബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ 
ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കുമാത്രം 
ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 
ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും 
ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാ സി നൊപ്പം 
100 ( നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി, ടി . ആർ. 5 രസീതോ അതിന്റെ പകർപ്പോ 
എന്നിവ വയ്ക്കാത്ത ദർഘാസുകളും, കവറിന്റെ പുറത്ത് 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും നമ്പരും എഴുതാത്ത ദർഘാസുകളും 
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നിരസിക്കുന്നതാണ്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ ( സാധ ) 582/ ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
2012 / ഡബ .ആർഡി/ തിരുവനന്തപുരം/ തീയതി 16 - 5 - 2012 - ൽ എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാ സിൽ 
നിർദ്ദേ ശിച്ച പ്രകാരം കോർബാ ങ്കിംഗ് സംവി ധാ നമുള്ള 

പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ അവരുടെ യഥാർത്ഥ രജിസ്ട്രേഷൻ 
ബാങ്കിലെ ക രാ റു കാരന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പരും 

-- സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര തദവ്യം ഒരു 
ഐ .എഫ്.എസ്. കോഡും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 

ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും മലപ്പുറം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
താണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറുടെ പേരിൽ 
ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 

അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഡി. ഡി. ആയിരിക്കണം. ജല വിഭവ 
എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധക 

വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ 
മായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 

ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
മലപ്പുറം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 


ചെറുകിട ജലസേചന ഉപവിഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
മലപ്പുറം. 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി2 റ്റി. ഡി.ആർ./05/ 2013 - 14 . 2014 ഫെബ്രുവരി 22. നമ്പർ ഡി . ബി .4 - ടി .എൻ- 13 / 2013 - 14 . 2014 ഫെബ്രുവരി 14. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മല പുറം ചെറു കിട - കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറുകിട 
ജല സേ ചന ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക് സി ക്യുട്ടീവ് ജല സേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ക്ലാസ് സി - യും - ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള 
അതിന് മുകളിലും യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നമ്പരും അടങ്ങിയ കവറുകളിൽ മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തി 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് ട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
( പമാ ണ ങ്ങൾ 10 - 3 - 2014 മുതൽ 12 - 3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ക് ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്എന്നിവ 
1 മണിവരെഎല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും താഴെ ഒപ്പിട്ട വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ 
അധികാരിയുടെഓഫീസിൽ നിന്നും ഫോറത്തിന്റെ വില - അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
രൊക്കം പണമായി അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം 
14 - 3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും 
അന്നേ ദിവസം 3. 30 മണിക്ക് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന 

അവസാന തീയതി മുതൽ 4 മാസമായിരിക്കും. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
- ദ്രവ്യം 


മലപ്പുറം ജില്ല 


ഊർങ്ങാട്ടിരി പഞ്ചാ യ ത്തിലെ കൂരംകല്ല് 
വി. സി . ബി. കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഷട്ടർ 
നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ - 
- 2, 05, 000 


5 ,150 


2 ഊർങ്ങാട്ടിരി പഞ്ചാ യ ത്തിലെ പള്ളിത്താഴം 

വി . സി . ബി. കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഷട്ടർ 
നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ - 
- 1,26,000 


ടി .എൻ./ 91/ 2013 - 14 - പദ്ധതി പരിപാലനം 
മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കോണോംപാറയിൽ 
കല്ലാ ടി ക്കൽ തോടിന്റെ പാർശ്വ ബണ്ട് 
ശക്തിപ്പെടുത്തൽ - 20,00, 000 

50, 000 
ടി .എൻ. 92 /2013 - 14 - പദ്ധതി പരിപാലനം 
മ ഞ്ച രി നി യാ ജ ക മ ണ് ഡ ല ത്തി ൽ 
തൃക്കലങ്ങോട് വി. സി. ബി. യുടെ മുകൾ 
ഭാഗത്ത് കണ്ടാലപ്പറ്റ പടിഞ്ഞാറെ തലയുടെ 
സംരക്ഷണം- 20,00,000 

50,000 


3 ,200 


3 , 800 


3 ഒതുക്കുങ്ങൽ പഞ്ചാ യ ത്തിലെ മറ്റത്തൂർ 

ചാലി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 2013- 14 
വർഷത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 1,50,000 

രകം പഞ്ചാ യ ത്തില ക രി വിൽ 
നടുവത്തോട് വി . സി. ബി.-യുടെ മുകൾഭാഗത്ത് 
പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ 
- 1, 20 ,000 


3 


ടി .എൻ. 93 / 2013 - 14 - ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ 
ഒരു കുളം പുനരുദ്ധാരണം - പറപ്പൂർ ഗ്രാമ 
പ ഞ്ചാ യ ത്തിലെ പൊട്ടി പ്പാറ ചെറി യ 
കുളത്തിന്റെ റിപ്പയർ പ്രവർത്തികൾ - 
24,80, 000 


3 , 000 


50, 000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
- 600 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 400 + വാറ്റ്. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


ടി .എൻ. 94 / 2013 - 14 - പൊന്മല പഞ്ചായത്തിൽ 
വട്ടപ്പറമ്പ് നെന്മണിപാടം പോടിക്കുളത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം- 24, 80 ,000 


50,000 


11th 


MARCH 2014 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


- 163 


| 1 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
3,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - നും 4 - നും 3, 800 + വാറ്റ്. 

നമ്പർ ഡി1. ടി.എൻ- 6/ 2014. 

2014 ഫെബ്രുവരി 15. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി - 12- 3 -2014 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി - കോഴിക്കോട് 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - ബി - യും അതിനുമുകളിലും . ജലസേചന വിഭാഗം ഉത്തരമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജല സേചന 

വകുപ്പിലോ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 
മുകളിൽ പറഞ്ഞ 4 പ്രവർത്തികളുടെ ദർഘാസ് 

പ്രകാരം അർഹതപ്പെട്ടതരം കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര 
പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ഓഫീസിൽനിന്ന് 4 - 3- 2014 മുതൽ 10 -3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി 
വരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായോ 

ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ 
രൊക്കം പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 

വഴി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന 

താമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
മുകളിൽ പറഞ്ഞ 4 പ്രവർത്തികളുടെ ദർഘാസുകൾ 12 -3 - 2014 

തീയതി മുതൽ നാലുമാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1 മണി വരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
ദർഘാസുകൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 

നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 

അടങ്കൽ തുകയും 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ 
അ ദ്ദേ ഹം അ ധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 

( 2 ) 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട് 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ 
അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു തൊട്ട് പിന്നീടുള്ള 

എസ് . ഇ . ഐ . കെ . 19 / 2013 - 14 -- കടലാക്രമണ 
( പവർത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർ ഘാ സു കൾ 

പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി- -പയ്യോളി പഞ്ചായത്തിൽ 
നട ത്തു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ ഏക ദേശ 

കോട്ടക്കൽ കടൽ ഭിത്തിയുടെ സി . പി. 2039 - ന് 
വില യാണ് മുകളിൽ കൊടു ത്തി രി ക്കു ന്ന ത് . അപേക്ഷ 

മുൻഭാ ഗ ത്തായി 33 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ 

മത്സ്യബന്ധന കവാടം അടയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 
അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടു 

| 20, 00 , 000 

50 ,000 
ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
കരാറുകാരൻ ( ലേബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) 

എസ്. ഇ . ഐ . കെ . 20 / 2013 - 14 - വെള്ളപ്പൊക്ക 
അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാ 

നിയന്തണം- ചെക്കിയാട് പഞ്ചായത്തിൽ 
ക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ 

അമ്പിടാട്ടിൽ താഴെ മാഹി പുഴയുടെ വലതുകര 
ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 

സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി - 20,00,000 

50,000 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

എസ്. ഇ . ഐ . കെ .21/ 2013 - 14 - വെള്ളപ്പൊക്ക 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം 

നിയന്തണം- ചെക്കിയാട് പഞ്ചായത്തിൽ 
ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

ഓഞ്ഞാൽ താഴെ മാഹിപുഴയുടെ വലതുകര 
നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സൂപണ്ടിംഗ് 

സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി - 20,00 ,000 

50 , 000 
എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പി 

എസ്. ഇ . ഐ . കെ .22/ 2013 - 14 വെള്ളപ്പൊക്ക 
ക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം 100 വിലയുള്ള 

ക്കെടുതി - കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 
മുദ്രപ്രതത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 

( കാരാട്ട് കരിമ്പനക്കണ്ടി പറമ്പിൽ) തെയ്യത്തും 
റ്റി. ആർ- 5 രസീതും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 

കടവിനടുത്ത് ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര 
വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ 

സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി- 20,00,000 

50,000 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി 
1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ 
നിയമത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അനു സരിച്ച് മേൽപ്പണികൾ 

5 എസ്. ഇ . ഐ . കെ . 23 / 2013 - 14 - വെള്ളപ്പൊക്ക 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ ഒരു 

നിയന്ത്രണം കേളകം പഞ്ചായത്തിൽ കേളകം 
ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 

തോടിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത്കുരിശു പള്ളിക്ക് 
ബില്ലിൽ നിന്നും നൽകേ ണ്ട താ ണ്. കേരള ജല സേ ചന 

അടുത്തായി ബാവലിപുഴയുടെ ഇടതുകര 
വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 

സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി- 25,00, 000 

50 , 000 
ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരി 
ക്കുന്നതാണ്. 

- എസ്. ഇ . ഐ . കെ . 24 / 2013 - 14 - വെള്ളപ്പൊക്ക 

നിയന്തണം- കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

വളപട്ടണം പുഴയിൽ പാമ്പുരുത്തി പാലത്തിന് 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

താഴെ പാമ്പുരുത്തി ദ്വീപിന്റെ വലതു 
കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി. ഒ., 

കരയുടെ തകർന്ന ഭാഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണ 
കോഴിക്കോട്- 673 005 

- ( ഒപ്പ്) പ്രവൃത്തി- 20, 00 , 000 

50 , 000 
ഫോൺ : 0495 2381677. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


3 


4 


6 


11th 


MARCH 2014] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


164 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ( 1) 


(2 ) 


ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, മലപ്പുറം 


7 


എസ് . ഇ . ഐ . കെ .25 / 2013 - 14 - കടലാക്രമണ 
പ്ര തി രാ ധ സ പ വ്യ ത്തി - പാ ന്നാ നി 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പുതുപൊന്നാനിയിൽ 
സി . പി. 3592 - ന് 336 മീറ്റർ തെക്കുഭാഗത്ത് 
നിന്ന് 64 മീറ്റർ തെക്കോട്ട് തകർന്ന കടൽ 
ഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി- 25, 00 ,000 


50,000 


നമ്പർ ഡി2 - 1952 / 2011 ( 1). 

2014 ഫെബ്രുവരി 22. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ജലസേചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പവ്യ ത്തി കൾക്ക് കേരള ജല സേചന വകു പ്പി ലോ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രകാരം 
അർഹതപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തില്ല . 
തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന കാല താ മ സ ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ നാലു മാസം 
വരെ ആയിരിക്കും. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


ഉദ്ദേശ 
നിരതദ്രവ്യം 


റിവർമാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ 


ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ . 1/ 2013 - 14 -- 
ഉള്ള്യരി പഞ്ചാ യ ത്തിൽ കുന്ന ത്ത റ യിൽ 

കൈപ്പു ഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണം 
- 14, 00 ,000 

35, 000 


2 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 4, 6 
ഇവയ്ക്ക് 3,000 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3,800 + 
വാറ്റ് + സെസ്സ്. 

കരാറുകാരന്റെ തരം-- എയും ബിയും ക്ലാസ്സുകൾ. 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്ന് 14 - 3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കമായോ മണിയോർഡർ ആയോ 
അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പമാ ണ ത്തിനു വേണ്ടി അ ട യ്ക്കു ന്ന തുക യാതൊരു 
കാരണ വശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതില്ല . ദർഘാ സു കൾ 
19 - 3 - 2014 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരി 
ക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 19 - 3- 2014 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
സന്നിഹിത രാ യിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി 
കളിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കു ക യാ ണെ ങ്കിൽ അതിനു തൊട്ടു പിന്നീടുള്ള 
പ്രവർത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർ ഘാ സു കൾ 
നടത്തുന്നതാണ്. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ 
അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ട താ ണ്. ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് 
സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ 
ആകെ അ ട ങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് 
രജി സ്ടാറിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള 
അപേക്ഷ യോടുകൂടി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും 
അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറെ 
അ ധി കാ ര പ്പെടു ത്തി യതും ആവ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് 
ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവ സ്ഥ ക ൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് 
സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കേരള 
ജല സേചന വകു പ്പിൽ ദർഘാ സു കളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. യതൊരു കാരണവും 
പരാമർശിക്കാതെ ദർഘാസ് നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ . 2 / 2013 - 14 
കാവിലുംപാറ പഞ്ചായത്തിൽ തൊട്ടിൽപാലം 
പുതിയ കെ . എസ്. ആർ. ടി . സി . ബസ് 

സ്റ്റേ ഷ ന് മ ല ഭാഗ ത്തായി കുറ്റ്യാടി 
ചെറുപുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം 
14 ,25, 000 

35 ,650 


ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ . 3/ 2013 - 14 
മുക്കം പഞ്ചായത്തിൽ തുമ്പനക്കടവ് ആന്റോ 
ഭവന് സമീപം ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ വലതുകര 
സംരക്ഷണം- 15, 00,000 

- 37,500 
ആർ. എം.എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ .4/ 2013 -14 
താ മ ര ശ്ശേരി പഞ്ചാ യ ത്തിൽ കൂട ത്താ യ് 
പാലത്തിന് സമീപം പാലോ പാലത്തിങ്ങൽ 
ഇരുതുള്ളിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം - 
13 , 00 , 000 

32 ,500 


5 


ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ . 5/ 2013 - 14 
കു ന്ദ മം ഗലം പഞ്ചാ യ ത്തിൽ പട നിലത്ത് 
എട്ടുകണ്ടം പാറക്കടവിൽ പൂനൂർപുഴയുടെ 
ഇടതുകര സംരക്ഷണം- 13,00, 000 

32 ,500 
ആർ. എം.എഫ്. ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ .6/2013 - 14 
കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 11 - ൽ 
കൂട്ടക്കര എസ്. സി . കോളനിക്ക് സമീപം 
വീട്ടി പ്പാ റ പ്പു ഴയുടെ കര സംരക്ഷണം 
- 7 , 50 ,000 


18 ,750 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ജലസേചന വിഭാഗം (ഉത്തരമേഖല ), 
കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ, 

- ( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്- 673 005. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ .7 / 2013 - 14 
കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ റി . സ . 4 / 1- ൽ 
ചെറുവറ്റക്കടവ് പാലത്തിന് താഴെ ഭാഗത്തായി 
പൂനൂർപുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം- 
7 , 00 ,000 

17 ,500 
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ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ .8/ 2013- 14 
മട വൂർ ഗ്രാമപഞ്ചാ യ ത്തിൽ ആരാമ്പം 
പുള്ളിക്കോത്ത് പൂനൂർപുഴയുടെ വലതുകര 
സം ര ക്ഷണം - 13 ,00,000 

- 32,500 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1- ന് 
2,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 
2, 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 5, 8 ഇവയ്ക്ക് 2,000 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 1,400 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 - 3- 2014- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെ. 


(2) 
നമ്പർ ഡി2 - 1952 / 2011 ( 2). 

2014 ഫെബ്രുവരി 22 . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴി ക്കോട് 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രകാരം 
അർഹതപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീക രിക്കു ന്നതല്ല. 
തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന കാല താ മ സ ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ നാലു മാസം 
വരെ ആയിരിക്കും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14- 3 - 2014 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 


കമ് 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- ഉദ്ദേശ് അടങ്കൽ തുകയും 


ഉദ്ദേശ 
നിരതദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
14 - 3 - 2014 വൈകുന്നേരം 4. 30 മണി. 


റിവർമാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ 


കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - " സി ക്ലാസ്സും അതിനു 
മുകളിലും. 


പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി 5 മാസം. 


ദർ ഘാസ് ( പമാ ണങ്ങളും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും ഇ 
ഓഫീസിൽനിന്ന് 10 - 3- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ 
ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു 
കാരണ വശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
14 - 3 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരി 
ക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 14 - 3 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 
4 . 30 മണിക്ക് സന്നി ഹി ത രാ യിട്ടുള്ള കരാ റു കാ രുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ 
നിർദ്ദിഷ്ട ദർഘാസ് ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് ദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ 
( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ 
രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ട 
താണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടു 
ത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതാത് രജി സാറിൽ നിന്ന് വാങ്ങി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് 
മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതു 
മാകുന്നു . നിരത ദ വ്യം പണ മായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന തില്ല . 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും 
ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യവും 
- 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും 
ജലസേചന വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ .9 / 2013 - 14 
കു രു വട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചാ യ ത്തിൽ തയ്യിൽ 
തൊടികയിൽ ( റി . സ .നമ്പർ 95 /6എ ) പൂനൂർപുഴയുടെ 
വലതുകര സംരക്ഷണം- 10, 50,000 

26 , 250 
ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ . 10 / 2013 - 14 
കക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ താഴെ അമ്പലത്തു 
ക ട വിൽ പൂനൂർ പുഴയുടെ വലതു കര 
സംരക്ഷണം - 12, 00 ,000 

30, 000 
ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ .11/ 2013 - 14 
കൊടുവള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ പൂഴിച്ചിറത്തിങ്ങൽ 
നെല്ലാംകണ്ടിയിൽ പൂനൂർ പുഴയുടെ ഇടതുകര 
സംരക്ഷണം- 13 , 00,000 

32 , 500 
ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ .12 / 2013 - 14 
കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേ ഷ നിൽ കോരപ്പുഴ 
പാലത്തിനടുത്ത് മാട്ടുവയലിൽ കോരപ്പുഴയുടെ 
ഇടതുകര സംരക്ഷണം - 10, 50,000 

26,250 
ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ .13/ 2013 - 14 

ക ാ ട വ ള്ളി പ ഞ്ചാ യ ത്തി ൽ മ ണ്ണി ൽ 
തൊടിക യിൽ പൂനൂർ പുഴയുടെ ഇടതുകര 
സംരക്ഷണം - 10 , 50,000 

26,250 
ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ . 14/ 2013 - 14 
ഫറോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ കരുവൻതുരുത്തി 
പുല്ലിക്കടവിൽ വടക്കുമ്പാട് പുഴയുടെ വലതുകര 
സംരക്ഷണം- 12,60,000 

31, 500 
ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ .15/ 2013 - 14 
ഫറോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ കരുവൻതുരുത്തി 
തെക്കെത്തലയിൽ ചാലിയാറിന്റെ വലതുകര 
സംരക്ഷണം - 10 , 20,000 

25,500 
- ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ .16 /2013 - 14 
ഫറോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 23 - ൽ 
കരുവൻതുരുത്തിപ്പള്ളി ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്റർ 
റോഡ് ചെറുമാട്ടുമ്മൽ പറമ്പിൽ ചാലിയാർ 
പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണം- 14,20 ,000 35 ,500 
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ആർ. എം .എഫ് . ഇ . ഇ . ( ഐ ) കെ . 17 / 2013 - 14 
തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 5 - ൽ 
പൊന്നാങ്കയത്തിനടുത്ത് ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ 
ഇടതുകര സംരക്ഷണം- 10, 20, 000 

25,500 


11th 
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ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 4, 5, 7, 9 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
ഇവയ്ക്ക് 1,600 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 2- ന് 1,800 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 3- ന് " 2,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 1,900 + വാറ്റ്, 

നമ്പർ ഡി2 - ടി . എൻ.2 / 2013 - 14 . 

2014 ജനുവരി 29. 
ക്രമനമ്പർ 8- ന് 2,200 + വാറ്റ്. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കണ്ണൂർ ജലസേചന വിഭാഗം, 

പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന 
ദർഘാസുകൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് 
11 - 3 - 2014 , 1 മണി. 

വകുപ്പിലോ രജിസ്റർ ചെയ്ത അർഹതപ്പെട്ട തരം കരാറുകാ 
ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന രിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ 
തീയതിയും സമയവും 15 - 3- 2014, 4 മണി. 

പേരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 

മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി ക്ഷണിച്ചു 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 3 - 2014 , 

കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ 
4. 30 മണി. 

കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദി ആകുന്നതല്ല. 
പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി 5 മാസം. 

- പവ്യ ത്തിയുടെ പേരും അ ട ങ്കൽ തുക യും 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - " സി ക്ലാസ്സും, അതിനു 

പെരു വ ണ്ണാമൂഴി ഡാം സൈറ്റിൽ ടൂറിസം വിക സ ന 

പ്രവൃത്തി - കുട്ടികളുടെ വിനോദ കേന്ദ്രം - ഒന്നാം ഘട്ടം 
മുകളിലും. 

21 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും ഈ 

നിരതദ്രവ്യം - 50 ,000. 
ഓഫീസിൽനിന്ന് 11 - 3 -2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ, മണി ഓർഡർ 

ദർ ഘാസ് പ മാ ണത്തിന്റെ വില - 3, 2 0 0 + 5 % 
ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് - എ , ബി. 
കാരണ വശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
15 - 3- 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരി 

ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന്റെ പേര് കെ . വൈ . ഐ . പി . 
ക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 15- 3- 2014- ന് വൈകുന്നേരം 4.30 

ഡിവിഷൻ, പേരാമ്പ . 
മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിർദ്ദിഷ്ട - ദർഘാസുകൾ 19- 3- 2014 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണി 
ദർഘാസ് ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 

വരെ രജി സ്റ്റർ ചെയ്ത തപാ ലിൽ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും 
ദിവസം ദർഘാസ് ദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

എഞ്ചി നീ യ റോ അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ 

ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ 

തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ട 
താ ണ് . ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ അ വർ 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 11- 3- 2014 മുതൽ 

12 - 3 - 2014 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി 
ഏറ്റെടു ത്തി രിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക ളുടെ ആകെ അടങ്കൽ 

മുതൽ 1 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് 
വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പി 

- 100 വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ മാതൃകാഫോറത്തിൽ 
ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് 

നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 
മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതു 

പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരി 
മാകുന്നു . നിരത ദ വ്യം പണ മായി സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 

ക്കണം. രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമെ ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും 

തപാൽ മുഖേനയുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ജലസേചന 
ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം 100 

വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയല്ല . 
വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടിയും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- പെർഫോർമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ഉൾപ്പെടെ കേരള ജലസേചന 

വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
- മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ 

വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജല 
സേ ചന വകു പ്പി ലേയും ദർ ഘാ സു കൾ സംബ ന്ധിച്ച് | No . D2/ TN- 2/ 2013 - 14 . 

| 29th January 2014. 
നില വിലുള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 

The Superintending Engineer, Project Circle , Kannur 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

invites competitive tenders for and on behalf of the 

Governor of Kerala in sealed covers superscribing the 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

name of work and name of contractor from the qualified 
ജലസേചന വകുപ്പ് 

( ഒപ്പ്) 

registered contractors of Kerala Irrigation and PWD for 
സിവിൽസ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. - 

the following works. 
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ടി 


Name of work and Estmate PAC — Tourism 

ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
development in Peruvannamuzhi Dam site- Children s നമ്പർ ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
Park - Second Phase - 21 lakh. 

പി. വൈ . ഐ . പി. - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 2013 - 14 
E . M. D . 50,000 . 

വർഷത്തെ കൂത്തുപറമ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
Cost of tender documents - 3 ,200 + VAT @ 5 % . 

ചുറ്റു മതിലും ഗെയിറ്റും നിർമ്മിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തി- 2 ലക്ഷം 

5, 000 
Class of eligible Contractor - A & B Class. 

ടി ടി കൂത്തുപറമ്പ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് 
Period of Completion — 6 Months . 

കെട്ടിടത്തിന്റെ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തി- 1 ലക്ഷം 2,500 
Name of Division Office — K . Y . I. P . Division , - 3 -- ടി ടി കൂത്തുപറമ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
Perambra . 

അറ്റകുറ്റ പ്പ ണികൾ - 2.50 ലക്ഷം 

6 ,300 
Tender forms and other particulars can be had from 

ടി ടി മട്ടന്നൂർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടത്തിന്റെ 
the office of the undersigned during working days 10 a . m . 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 4 ലക്ഷം 

10,000 
to 1 p . m . from 11 -3 -2014 to 12 -3 -2014 to be received up - 5 ടി ടി കൂടാളി സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് 
to 4 p . m . on 19 - 3 - 2014 by registered post only . This 

കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
department will not be responsible for any postal delay. 

- 1. 025 ലക്ഷം 

2,600 
The tender submitted through courier service will not be 

ടി ടി തളിപ്പറമ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടത്തിന്റെ 
considered . 

വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 0.73 ലക്ഷം 1,900 
The tenderers should execute and submit in 

ടി ടി കൂടാളി ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടത്തിന്റെ 
complete shape of preliminary agreement in stamp paper 

വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2 .15 ലക്ഷം 5, 400 
worth " 100 of Government of Kerala along with the 

ടി ടി ബാരേജ്-എടക്കാനം റോഡിന്റെ 
tender. 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 4 ലക്ഷം 

10 , 000 
All the tenders received within the stipulated time 

ടി ടി വെളിയമ്പയിലെ 2 ഇലക്ട്രിക്കൽ 
will be opened on 19 - 3 - 2014 at 4 . 30 p . m . by the 

റൂമുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 0.775 ലക്ഷം 2,000 
undersigned or any other authorized Officers in the 

ടി ടി വെളിയമ്പയിലെ പമ്പ് ഹൗസിന്റെയും 
presence of the tenderers who wish to attend . 

കിണറിന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 0.50 ലക്ഷം 1,300 
All the conditions prevailing in the Irrigation 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 5, 6, 9, 
Department related to the tenders including performance 

10 ഇവയ്ക്ക് - 400 + വാറ്റ് 5 %, ക്രമ നമ്പർ 3, 7 ഇവയ്ക്ക് 
guarantee are applicable to this tender also . 

500 + വാറ്റ് 5 %, ക്രമ നമ്പർ 4, 8 ഇവയ്ക്ക് 800 + 

വാറ്റ് 5 %. 
Office of the 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് " സി യും അതിനുമുകളിലും. 
Superintending Engineer , 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4, 5, 
Project Circle, 

( Sd.) 

7, 8 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 
Kannur. Superintending Engineer. 

ദർഘാസുകൾ 18 - 3 - 2014 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 

3 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

അന്നേദിവസം ( 18 - 3 - 2014 ) വൈകു ന്നേരം 4 മണിക്ക് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
നമ്പർ ഡി2 -963/ ടെണ്ടർ/ 2003. | 2014 ഫെബ്രുവരി 17. 

ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
പഴശ്ശി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2, കണ്ണൂർ 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 10 -3 - 2014 മുതൽ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജലസേചന വകുപ്പിലോ 

12 - 3 - 2014 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലോ ര ജി സ്റ്റർ ചെയ്ത 

മുതൽ 1 മണിവരെ ഈ ഓ ഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കു 
അർഹതപ്പെട്ടതരം കരാറുകാരിൽ നിന്നും മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറു ക ളിൽ 

- 100 വില യുള്ള മുദ്ര പ ത ത്തിൽ മാത്യ കാ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . നിരക്കുകൾക്ക് 

ഫോറത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക 

എഗ്രിമെന്റ് പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം 
3 മാസം പ്രാബല്യ മു ണ്ടാ യി രിക്കു ന്ന താ ണ്. കൊറിയർ 

ചെയ്ത്തി രി ക്ക ണം . പാഥമിക കരാർ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ 
തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 

അല്ലാതെയുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റേർഡ് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദി ആകുന്നതല്ല. 

തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
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കൊറിയർ സർവ്വീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽമുഖേന കൂടെ 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത ത്തിൽ പ്രാഥമിക 
ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് ജല സേചന വകുപ്പ് എഗ്രിമെന്റ് മുൻകൂട്ടി പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല . 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇൻലാന്റ് നാവിഗേഷൻ 

ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂരിന്റെ പേരിൽ മാറാവുന്ന ആവശ്യമായ തുക 
- നിരതദ്രവ്യം പഴശ്ശി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ 
നമ്പർ 2, കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 

യ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യവും കൂടി പൂരിപ്പിച്ച പുനർ ദർഘാസിന്റെ 
നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ ഏതെങ്കിലും 

കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 2014 മാർച്ച് 
അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

മാസം 13 -ാം തീയതി പകൽ 4 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
ദർഘാസിന്റെകൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. യാതൊരു 

അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ ദർഘാസുകൾ അടുത്ത 
കാരണവും കൂടാതെ ഏതൊരു ദർഘാസും നിരസിക്കുന്നതി 

പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയത്ത്തുറക്കുന്നതാണ്. 
നുള്ള അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മാണ്. 

| കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- പെർഫോർമൻസ് ഗ്യാരന്റി ഉൾപ്പെടെ കേരള ജലസേചന 

അടങ്കൽ തുകയും 
വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ദർഘാസുകളെ 

ഇ . ഇ . ഐ .എൻ. ഡി./ 13 / 2013 - 14 - വടകര- മാഹി 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 

കനാലിന് കുറുകെ ആവശ്യമായ റോഡ് 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

പാലത്തിന്റെയും നടപ്പാലത്തിന്റെയും മണ്ണിന്റെ 

ഘടന പരിശോധന പ്രവർത്തി- 7,50,000 18 ,800 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

2 ഇ . ഇ ./ ഐ .എൻ. ഡി ./ 14 / 2013 - 14 - കൊളച്ചേരി 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

പഞ്ചായത്തിൽ വളപട്ടണം പുഴയിലെ 
പഴശ്ശി ജലസേചന പദ്ധതി 

പാംപുരുത്തി ദ്വീപിൽ ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടി 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2, 

( ഒപ്പ്) നിർമ്മാണം- - 15, 00,000 

37,500 
കണ്ണൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1, 500 
+ വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2,300 + വാറ്റ്. 

- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1- ന് 
പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 6 മാസം. 
നമ്പർ ഡി3 - ഐ .എൻ. ഡി . ടി .എൻ.763 / 2013 . 

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - " സി യും മുകളിലും. 
2014 ഫെബ്രുവരി 21. - കേരള പൊതുമരാമത്ത്, ജലവിഭവ എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ 

നിലവിലുള്ള ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധന 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 

- കളും ഈ ദർഘാ സിനും ബാ ധ ക മാ യിരിക്കും. ഇതു 
ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ താഴെ പറയുന്ന സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുനർ ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും - ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യാലയ 
കരാറു കാ രുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്ര വച്ച ത്തിൽ നിന്നും രജി സ് സ്റ്റേഷൻ കാർ ഡോടു കൂടി നേരിൽ 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി 2014 മാർച്ച് ഹാജരാകുന്ന അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് 10 - 3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 
മാസം 13 -ാം തീയതി പകൽ 2 മണിവരെക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച പുനർ ദർഘാസുകൾ നേരിട്ടോ കൊറിയർ വഴിയോ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന 

കാര്യാലയം, ഉൾനാടൻ 
ടെണ്ടറുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ജലഗതാഗത ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
കാലതാമസത്തിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉത്തരവാദിയല്ല. ടെണ്ടറിന്റെ കണ്ണൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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